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Dziennik ustaw Państwa 


dla 


królestw i krajów w radzie państwa reprezentowanych. 


Zeszyt X. — Wydany i rozesłany dnia 21 marca 1871. 


0. 


* . ° . | 
Ogloszenie ministerstwa skarbu z dnia 15 marca 1871, 
którem ustanawia się ostateczny termin wypłaty odsetków dla obligacyi (metalliques) poży- 
czek 5%, mon. kon. opatrzonych kuponami z lat 1816 do 1848, 1851 serya A, 1852, 1856 i 1857, 
dalej dla obligacyi dingu w walucie ausiiyackiej z kuponami, pochodzących z dozwolonej 
najwyższem postanowieniem z dnia 3 września 1858 konwersyi obligacyi w mon. kon. oprocento- 
wanych niżej 5%, nareszcie dla obligacyi z kuponami długu w mon. kon. pochodzącego 
z wylosowania dawniejszego długu państwa w skutku najwyższego patentu z d. 21 marca 1818. 


Na mocy upoważnienia udzielonego ustawą z dnia 24 marca 1870 (Dz. u. p. Nr. 37) 
iw dodatku do obwieszezeń ministerstwa skarbu z dnia 2 kwietnia 1870 (Dz. u. p. 
Nr. 88) i z dnia 28 czerwca 1870 (Dz. u. p. Nr. 84) ustanawia się dla następujących 
gatunków długu państwa jako ostateczny termin wypłaty odsetków w którym odsetki będą 
wypłacone jeszcze na podstawie dotychezasowych, przeznaczonych do konwersyi dawnych 
tytułów długu: 

Dla obligacyi (metalliques) pożyczek 5°/⁄ mon. kon. z lat 1816 do 1848, 1851 
serya A, 1852, 1856 i 1857 opatrzonych kuponami, dalej dla obligacyi z kuponami długu 
w mon. kon. oprocentowanego po 4'/,, 4'/ °/a i 8/, pochodzącego z wylosowania dawniej- 
szego długu państwa w skutku najwyższego patentu z dnia 21 marca 1816, których 


termin oprocentowania przypada: « 
w styczniu — lipcu, dzień pierwszego stycznia 1872, 
w lutym — sierpniu, dzień pierwszego lutego 1872, 
w marcu — wrześniu, dzień pierwszego marca 1872, 
w kwietniu — październiku, dzień pierwszego października 1871, 
w maju — listopadzie, dzień pierwszego listopada 1871, 
w czerwcu — grudniu, dzień pierwszego grudnia 1871. 


Dalej dla obligacyi z kuponami długu w walucie austryackiej pochodzącego z dozwo- 
lonej najwyższem postanowieniem z dnia 3 września 1858 konwersyi obligacyi w mon. kon. 
oprocentowanych niżej 5°/%, których termin oprocentowania przypada: 

w lutym — sierpniu, dzień pierwszego lutego 1872, 
w maju — listopadzie, dzień pierwszego listopada 1871, 
w czerwcu — grudniu, dzień pierwszego grudnia 1871. 

Procentów przypadających po tych terminach, kasa państwa nie będzie już wypłacać 

na podstawie dawnych tytułów długu i przypadające po tych terminach kupony nie będą 
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już przyjmowane przy uiszezaniu podatków rządowych i opłat, dalsze zaś oprocentowanie 
będzie wypłacane tylao na podstawie nowych tytułów długu (po konwersyi). 

Co do tych obligacyi powyższych kategoryi, od których odsetki pobierane bywają za 
kwitami, ostateczny termin wyplaty odsetków od tychże dopiero później ustanowiony 
ogłoszony będzie. 
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21. 


Rozporządzenie ministerstwa skarbu z dnia 
16 marca 1871, 


względem zniesienia urzędów podatkowych głównych i ustanowienia urzędów wymiaru należy- 
tości w Górnej Austryi, Karyntyi, Krainie, Szląsku, Bukowinie I Wybrzeżu. 


W skutku najwyższego postanowienia z dnia 20 października 1870, urzędy podat- 
kowe główne, w Gónej Austryi, Karyntyi, Krainie, Szłąsku, Bukowinie i Wybrzeżu istnie- 
jące, zostają zniesione, a natomiast ustanawiają się dla tych krajów koronnych urzędy 
wymiaru nałeżytości, a mianowicie: 

w Lincu dla Górnej Austryi, 

„ Celoweu dla Karyntyi, 

„ Lublanie dla Krainy, 

„ Opawie dla Sląska, 

„ Tryeście dla miasta Tryestu i jego okręgu, tudzież dla Gorycyi, Gradyski, 
Istryi wraz z wyspami kwarnarskiemi i 

„ Czerniowcach dla Bukowiny. 

Urzędom wymiaru należytości nadaje się co do poruczonych im czynności stęplowych 
i wymiaru należytości zakres działania dotychczasowych urzędów podatkowych głównych. 
Nowe urzędy wymiaru należytości rozpoczną czynności z dniem 30 marca 1871, w którym 
to terminie urzędy podatkowe główne zaprzestają swojej działalności. 

O czem ogłasza się odnośnie do rozporządzeń ministerstwa skarbu z dnia 18 marca, 
19 maja, 16 czerwca, 21 czerwca, 16 i 27 lipca i 15 września 1864 Dz. u. p. Nr. 30, 
45, 46, 52, 55, 59, 66, 77, tudzież z dnia 10 września 1868 Dz. u. p. Nr. 129. 


Holzgethan r. w. 


